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em. oficyant c. k. kolei państw. 


przeżywszy lat 6l, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 29 października 1912 roku. 

W ciężkim smutku pozostali żona, syn i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 

i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. Il przy ulicy Sołtyka (dawniej ulica Blich), 


które odbędzie się we czwartek dnia 31 b. m. o godzinie wpół do 3 po południu, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 1 listopada b. r. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Norberta. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 248. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


